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I.   Die Gase.
Die ganze RaumvergroBerung betragt  nach dem Gesetz von
Gay-Lussac
Y _ v = V • -2——*
K2        Kl        K0       2?3
(vgl. Abschn. 3, 1. Form), woraus sich durch Division mit der Kolben-flache 0 der Kolbenweg s ergibt. V0 ist das Volumen der Gasmenge bei o° C. — Die verhaltnismaBige RaumvergroBerung ist
70      T0
(Gay-Lussacsches Gesetz, 2. Form).
Die  zur Erwarmung von 1 kg des Gases  urn T° = T»...... T^   er-
forderliche Warme ist
1
mit c als spez. Warme bei konstantem Druck. Uber diese gilt das gleiche wie uber cv in Abschn. 19. Bei ge-gebenem Q kann T, bei gegebenem r kann Q nach S. 45 aus Tafei I abge-lesen werden, falls c veranderlich ist. Mit
wird die gesamte Warrnemenge gleich
Fig. 27.                    G'Q   a>
Mcchanischo Arbeit.   Zum Unter-
schied vom vorhergehenden Falle wird von dem Gase die mechanische Arbeit (absolute Gasarbeit)
verrichtet, oder wegen
Die Arbeit von 1 kg Gas wird mit "Kj = va, Vl^=vl
Dies laBt sich. noch anders ausdriicken.    Fur den Anfang gilt iir das Ende Durch Subtraktion wird
v* = R 2!j.aturen
